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Hierin sind (p± — p0), (pQ — p0), (ps — p0] die Spannungen der AuBenleiter gegen den Nulleiter, die zur Abkiirzung mit £>10, p.,Q, ^30 bezeichnet werden mogen, so daB wir erhalt en
2pi = p±Qii-\-p9Qit-\-pBOis   .....    (135 a)
Die meisten Zahlerkonstruktionen fur Dreiphasensysteme mit Nulleiter verwenden die Linienspannungen. Diese erhalten wir durch die Beziehung
Pa=P*o—Pso}
.......    (136)
Die Summe p10-\- P$o-\-~ Pw ^ bei Verwendung ein.es Nulleiters von Null verschieden, und zwar nicht nur bei unsymmetrischer Be-lastung sondern auch bei symmetrischer Belastung, well die Ober-wellen von 3, 9, ... facher Periodenzahl fliefien konnen. Setzt man
P1o+P2o+P8o=2P   ......    (137)
so erhalt man aus Gl. 136 und 137
Ao=5(Pa— ft + ^P)       .....   (188)
2>30=l(^ — Pa+2P)  )
Setzt man in die Leistungsgleichung 135 a
so wird
V1       *        /                     y •       I      /                     \    •
oder, wenn man die Linienspannungen nach Gl. 136 einfuhrt,
V     *                                                                                                     (~\ QQ^
Diese Gleichung, die durch zyklische Vertauschung zwei weitere analoge ergibt, bietet noch keine Vorteile gegenuber der Messung nach GL 135, weil 3 Zahlersysteme erforderlich sind, bei denen je eine Spannungsspule und eine Stromspule zusammenwirken.
Die Zahl der Systeme laBt sich aber auf 2 reduzieren, wenn man bei jedem System, inehrere Spannungsspulen oder auch mehrere Stromspulen zusammenwirken laBt. Dies ergibt die folgenden Mog-lichkeiten.
Setzt man inGl.139 fur piQ den Wert aus GL 138 ein, so wird
Addiert und subtrahiert man hierzu pci37 so erhalt man
Addiert man zu GL 139 die durch zyklische Vertauschung erhaltene 2 pi = pc\ — Pah — P^on die Spannung der Oberwellen fur sich gemessen werden.
